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Das Zukunftskonzept 2025 des 
Klinikums Lippe: Investitionen in 
Hightech, Personal und Umwelt 


Das Zukunftsprogramm für das Jahr 2025 des Klinikums 
Lippe legt einen Schwerpunkt auf Technologie, die 
Förderung der Mitarbeiter und Nachhaltigkeit. 


Das Klinikum Lippe verfolgt im Rahmen des “Zukunftskonzept 2025” eine 


umfassende Modernisierung. Investitionen richten sich auf technische 
Neuerungen und eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Das Konzept 
fördert eine nachhaltige Entwicklung und stärkt die regionale 
Gesundheitsversorgung. 


Das Klinikum Lippe befindet sich in einem tiefgreifenden 
Transformationsprozess, der sich im “Zukunftskonzept 2025” 
widerspiegelt. Bestrebt, die Rolle eines Vorreiters in der 
Gesundheitsversorgung der Region Lippe einzunehmen, stellt die 
Einrichtung den Patienten und Mitarbeitenden ins Zentrum ihres 
Handelns. Durch signifikante Investitionen in moderne 
Technologien, qualifiziertes Personal und umweltschonende 
Praktiken unternimmt das Klinikum Lippe entscheidende Schritte, 


um seine Leistungsfähigkeit und Effizienz zu steigern. 
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Die Implementation der “Strategie 2025” umfasst nicht nur eine 
technische Aufwertung und digitale Innovation, sondern legt auch 
einen Fokus auf die strukturelle Weiterentwicklung. 
Baumaßnahmen und Modernisierungen werden vorangetrieben, um 
Kapazitäten zu erweitern und die Prozesse innerhalb der Klinik zu 
optimieren. Durch das Zukunftskonzept wird das Klinikum Lippe zu 
einer Keimzelle für Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung, 
wobei ein nachhaltiges Wachstum des Krankenhauses im Einklang 
mit den Bedürfnissen der Bevölkerung von Lippe angestrebt wird. 
Auf www.gesundheitlippe.de gibt es weitere Informationen zum 
Klinikum Lippe. 


Modernisierung und Technologie 


Im Rahmen des Zukunftskonzeptes 2025 nimmt das Klinikum Lippe 
gezielte Modernisierungs- und Technologisierungsmaßnahmen vor. 
Dies beinhaltet die Investition in fortschrittliche Medizintechnik und 
die Optimierung des Krankenhausinformationssystems, um die 
Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen und das 


Krankenhaus als das Krankenhaus der Zukunft zu etablieren. 


Hightech-Medizingeräte und 
Bildgebungsverfahren 


Das Klinikum Lippe investiert signifikantin die Anschaffung von 
Hightech-Medizingeräten und fortschrittlichen 
Bildgebungsverfahren. Diese Schritte sind entscheidend, um eine 
präzise Diagnosestellung und effektive Behandlungsmethoden zu 
gewährleisten. Neubau- und Erweiterungsprojekte unterstützen die 
Implementierung dieser Technologien und stellen sicher, dass das 
Krankenhaus auf dem neuesten Stand der medizinischen 


Versorgung bleibt. 


e Medizintechnik: Modernste Geräte für die Kardiologie, Onkologie 


und weitere Fachbereiche. 


e Bildgebung: Investition in MRI-, CT-Scanner und andere 


bildgebende Verfahren für eine verbesserte Diagnostik. 


e Patientensicherheit: Die neuen Geräte steigern nicht nur die 


Behandlungsqualität, sondern auch die Sicherheit der Patienten. 


https://medium.com/p/58d0b7b6a27f/edit 


2/6 


